BEN 


Hout voor de RUGLEUNING 


Hout voor de zijkanten 


getekend 


Fredsbouwtekeningen.nl 


Bank zonder leuning (type A) 


Materiaal 
B | 4 [steigerhout 
D | 7 [Steigerhout 
EA 


Steigerhout 

_1 | 4 [Steigerhout] 30 | 30 |310 | 

3 | 2 |Steigerhout| 30 | 30 |660 | 
M 

N | 2 [Steigerhout] 30 | 30 |660 | 

O | 2 [Steigerhout] 30 | 30 |370 | 

P | 4 |Steigerhout| 30 | 30 [330 | 


* Afmeteingen terplaatse bepalen 
Schroeven 50x5 


getekend Fredsbouwtekeningen.nl 


Bank zonder leuning (type A) 


